X. JOZEF WOJCIECHOWSKI 


honor. Kanonik wileński, 


Spowiednik przy kościele N. P. Maryi w Krakowie, 


przeżywszy lat 62, po długiej 1 ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 20 kwietnia 1902 roku o godzinie 2 popołudniu. 


Wprowadzenie zwłok do kościoła N. P. Maryi nastąpi we wtorek dnia 22-go kwietnia b. r. 
o godz. g rano — a po odprawionem Nabożeństwie ciało wyprowadzonem zostanie na cmentarz. 


Do uczestniczenia w tym smutnym obrzędzie zaprasza Wiernych, Duchowieństwo kościoła 
N. P. Maryi. 


B. L P. 


zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


